u 


E-BIKE HZRCLULSS 
FUTURA R8 DI2 | 2015 | 2.999,00 []* 


Motor Bosch Mittelmotor mit Rücktritt 
Ausführung Active Line 
Akku 400 Wh / 11Ah 


Rahmen Aluminium 7005 

Gabel SR Suntour NCX-E LO AIR 

Schaltung Shimano STePS Nexus DI2 8-Gang mit Rücktrittbremse 

Schalthebel Shimano STePS Schalter 

Kettenradgarnitur FSA 

Kette KMC 

Bremshebel Magura 

Bremsen Magura HS 11 Evo2 

Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS SmartGuard 40-622 

Felgen Ryde ZAC 19SL Aluminium Hohlkammer 

Nabe (vorne) Shimano Acera 

Nabe (hinten) Shimano Nexus DI2 8-Gang 

Lenker SATORI Noir 

Griffe Ergon GC1 

Vorbau Satori UP2, verstellbar 

Sattel Selle Royal LookIN Moderate 

Sattelstütze Kalloy, gefedert 

Pedale Wellgo 

Scheinwerfer Busch & Müller LUMOTEC Eyc Plus 

Rücklicht Busch & Müller TOPLIGHT View n r 

Gepäckträger i-Rack Aluminium Artikel Typ RRinem 795 

Senhe SKS 215430248 Herren 28 Zoll 48 schwarz 

Ständer Pletscher Comp ZOOM 215430253 Herren 28 Zoll 53 schwarz 
215430258 Herren 28 Zoll 58 schwarz 
215430261 Herren 28 Zoll 61 schwarz 
215431245 Trapez 28 Zoll 45 schwarz 
215431250 Trapez 28 Zoll 50 schwarz 
215431253 Trapez 28 Zoll 53 schwarz 
215431258 Trapez 28 Zoll 58 schwarz 


215433247 Zentralrohr 28 Zoll 47 schwarz 
215433249 Zentralrohr 28 Zoll 49 schwarz 
215433253 Zentralrohr 28 Zoll 53 schwarz 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


